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Ekìt 


L'ekit (o eket, ekid) es una len^a cross river parlada en 
Nigêria . Fa partida de la branca cross river bas . 

Localìsacìon 


L'ekit es parlat dins las zònas de govèm local d'Eket e 
d'LFquo Ibeno de l'Estat d'Akwa-Ibom 
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